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partie des forces qui I'animent. Ainsi le corps penche vers Tequilibre
de tous Ies lieux voisins, ou, ce qui est la meme chose, le moment
naissant est toujours positif. De la, la maniere de distinguer 1'equi-
libre vrai de Fequilibre faux.

Si, dans la position de 1'equilibre, le moment n'est pas nul, mais
positif, la condition de la stabilite est toujours remplie. La stabilite de
I'equilibrc depend du signe du moment; et cette qualite de 1'equilibre
est susceptible d'etre mesuree sous le double rapport de sa valeur et
de son etendue.

La nature ne peut jamais offrir 1'equilibre exact; seulement Ies corps
nous paraissent dans cet etat, et leurs excursions echappent a tous nos
sens, ou a quelques-uns d'entre eux. Lorsque le systeme est place dans
le voisinage de I'equilibre, il oscille a Fentour de cette position et s'en
ecartepeu; mais il ne peut jamais y demeurer, et le lieu dans lequel
un corps pourrait rester en repos est celui qu'il est le plus porte a
' quitter lorsqu'il y passe.

La nature des petits mouvements que Ies corps eprouvent dans la
region de 1'equilibre nous est connue, et elle est bien digne de
remarque. La situation du corps depend a chaque instant des valeurs
de certaines indeterminees. Chacune d'elles oscille Hbrement et varie
comme 1'arc clecrit par un pendule simple. Toutes ces vibrations s'ac-
complissent ensemble sans se troubler, ensorte que le mouvement du
systeme est parfaitement analogue a celui de plusieurs penclules atta-
ches a divers points d'un axe horizontal/On peut, d'apres eela, trouver
a chaque instant la figure et la position du systfeme; mais il est essen-
tiel de ne point perdre de vue la nature de la methode qui nous fournit
ces resultats. Comme on rejette Ies dimensions superieures des va-
riables, ou que Ton prend Tune pour Tautre deux quantites inegales,
mais dont la derniere raison est Tunit6, il s'ensuit qua Ies oircon-
stances du mouvement determine par ces procedes n'ont jamais lieu,
quelque voisin que le corps soit de i'equilibre : elles conviennent a ce
mouvement regulier dont Ies agitations du corps approcheront d'autant
plus que Ies impulsions primitives seront plus petites. Ainsi la figurei les resultantes des forces appliquees aux deux points tendent a
